Za spokój duszy $. p. 


STANISŁAWA 


artysty rzezbiarza 


odprawiona zostanie 


MSZA ŚWIĘTA 


w niedzielę dnia 5 września 1943 roku o godzinie 8 rano 
w kaplicy cmentarza rakowickiego 


o czym zawiadamia Rodina 
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